


ユニ バー サル ダウ ン ラ イト 


DL-DD16L 


希望 小売 価格 23.000 戸 ( 税 抜 ) 


4 フ ビ 


希望 小売 価格 1 0.300 呈 ( 税 抜 ) 





セッ ト 価 格 
希望 小売 価格 33.300 王 ( 税 拓 ) 
| 器具 光 東 1710 Im P125n 
| 消費 電 カ 26W(100V/200V/242V) 
| 固有 エネ ルギー 消費 効率 65.7 Im/W(200V 時 ) 
| 本 体 アル ミダ イカ スト (ホワ イト 塗装 ) 
| パネ ル アク リル 
| 質量 本 体 約 0.8kg・ 電 源 約 0.3kg 
| 別売 適合 電源 DL-YP079( 非 調 光 タ イプ ) 
| 定格 電圧 AC100V/200V/242V 
| 入力 容量 27VA(200V 時 ) 
| 光源 寿命 40.000 時 間 ( 光 東 維持 率 70%) 
| 天井 材 の 厚 さ 5 て 25mm 
| 回 転 角 350" 
| 調 光 対応 不可 
| 備考 断熱 施工 不可 、 金 具 固 定 方 式 




































































